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GJB 150《 军 用 装备 实验 室 环境 试验 方法 》 分 为 28 个 部 分 : 

a) 第 1 部分: 通用 要 求 ; 

b) 第 2 部 分 : 低 气 压 ( 高 度 ) 试验 ; 

c) 第 3 部 分 高温 试验 ; 

d) 第 4 部 分 : 低温 试验 ; 

e) 第 5 部 分 : 温度 冲击 试验 ; 

人 第 7 部 分 : 太阳 辐射 试验 ; 

g) 第 8 部 分 淋 雨 试验 ; 

h) 第 9 部分: 湿热 试验 ; 

i 第 10 部分: 霉菌 试验 ; 

j) 第 11 部 分 ， 盐 雾 试验 ; 

k) 第 12 部 分 : 砂 尘 试验 

D) 第 13 部 分 : 爆炸 性 大 气 试验 ; 

m) 第 14 部 分 : 浸 溃 试验 

n) ”第 15 部 分 ， 加 速度 试验 ; 

0) 第 16 部 分 ， 振 动 试验 ; 

p) 第 17 部分， 噪声 试验 ; 

q) 第 18 部 分 : 冲击 试验 ; 

r) 第 20 部 分 炮击 振动 试验 

s) 第 21 部 分 : 风 压 试 验 ; 

t) 第 22 部 分 : 积 冰 /冻雨 试验 ; 

u) 第 23 部 分 : 倾斜 和 摇摆 试验 ; 

v) 第 24 部 分 : 温度 一 湿度 一 振动 一 高 度 试验 ; 

w) 第 25 部 分 ;振动 -噪声 -温度 试验 ; 

x) 第 26 部分: 流体 污染 试验 ; 

y) 第 27 部 分 爆炸 分 离 冲击 试验 ; 

z) 第 28 部 分 酸性 大 气 试验 ; 

aa) ”第 29 部 分 弹道 冲击 试验 ; 

bb) 第 30 部 分 : 舰 船 冲击 试验 。 . 

本 部 分 为 GJB 150 的 第 8 部 分 ， 代 替 GJB 150.8 一 1986《 军 用 设备 环境 试验 方法 ” 淋 雨 试验 》。 

本 部 分 与 GJB 150.8 一 1986 相 比 ， 主 要 变化 如 下 : 

a) ”删除 了 GJB 150.8 一 1986 中 的 “试验 条 件 ”， 增 加 了 确定 试验 方法 、 试 验 顺 序 、 试 验 程序 和 试验 
条 件 的 剪裁 指南 ; 























b) 增加 了 对 试验 信息 的 要 求 ; 

c) 删除 GJB 150.8 一 1986 中 的 表 1“ 不 同 雨 期 暴露 时 间 的 降雨 强度 ”， 本 部 分 对 此 不 做 具体 规定 ; 
d) ”将 原 程序 1 为 有 风 源 的 淋 琴 试验 ， 改 为 淋 雨 和 吹 雨 ，; 

e) ”将 原 程序 II 喷嘴 压力 为 376kPa， 改 为 276kPa; 


人 将 GJB 150.8 一 1986 中 的 最 后 一 章 放 在 第 4 章 “ 基 本 要 求 ” 中 进行 介绍 。 
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军用 装备 实验 室 环境 试验 方法 
第 8 部 分 : 淋 雨 试验 


1 范围 

本 部 分 规定 了 军用 装备 的 实验 室 淋 雨 试 验 的 且 的 与 应 用 、 剪 裁 指 南 、 信 息 要 求 、 试 验 要 求 、 试 验 过 
程 和 结果 分 析 的 内 容 。 

本 部 分 适用 于 对 军用 装备 进行 淋 雨 试验 。 
2 引用 文件 


下 列 文件 中 的 有 关 条 款 道 过 引用 而 成 为 本 部 分 的 条 款 。 凡 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 , 其 后 的 任何 修 
改 单 (不 包括 勘误 的 内 容 ) 或 修订 版 本 都 不 适用 于 本 部 分 , 但 提倡 使 用 本 部 分 的 各 方 探讨 使 用 其 最 新 版 本 
的 可 能 性 。 凡 不 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 ， 其 最 新 版 本 适用 于 本 部 分 。 

GJB 150.1A 一 2009 军用 装备 实验 室 环境 试验 方法 ”第 1 部 分 : 道 用 要 求 

GJB 4239 ”装备 环境 工程 通用 要 求 


3 目的 和 应 用 


3.1 目的 
本 试验 的 目的 在 于 确定 下 列 与 淋 雨 、 水 喷 淋 和 滴水 有 关 的 环境 影响 : 
a) ”防止 水 渗入 装备 的 保护 单 、 壳 体 和 密封 垫圈 的 有 效 性 ; 
b) ”装备 暴露 于 水 中 时 以 及 暴露 之 后 满足 其 性 能 要 求 的 能 
c) ”由 于 淋 雨 造成 装备 的 任何 物理 损坏 ，; 
d) 任何 除 水 装置 的 有 效 性 ; 
e) “检验 装备 包装 的 有 效 性 。 
3.2 应 用 
本 试验 适用 于 评价 在 贮存 、 运 和 输 /工作 期 间 可 能 暴露 于 淋 雨 、 水 喷 淋 或 滴水 下 的 装备 : 
a) “ 若 装 备 安装 状态 相同 , 则 遂 常 要 考虑 用 更 严酷 的 浸渍 (泄漏 ) 试验 来 确定 水 能 否 渗入 装备 。 若 装 
备 以 前 已 通过 了 浸渍 试验 而 安装 状态 没有 变化 , 则 该 装备 通常 不 需要 经 受 淋 两 试验 。 但 也 存在 
浸 溃 试验 时 由 于 存在 压 差 而 看 不 到 淋 责 试验 时 所 显示 的 问题 。 
b) ”车 装 备 有 可 能 放 在 有 大 量 积 水 的 表面 上 ， 选用 浸渍 试验 也 许 更 合适 。 在 多 数 情况 下 ， 若 认为 它 
们 在 寿命 期 剖面 内 是 合适 的 ， 则 两 种 试验 都 应 进行 。 
3.3 限制 
本 试验 ; 
a) 不 包括 淋 十 腐蚀 试验 程序 ; 
b) “不 适用 于 评定 飞机 风挡 除 责 装置 的 适应 性 ; 
c) 不 适用 于 评定 压力 冲洗 装置 或 净化 装置 ; 
d) “不 足以 确定 长 期 淋 雨 的 影响 或 者 评价 装备 的 上 表面 少量 冷凝 渍 水 (小 于 140L/mm2/h) 的 影响 。 


4 ”剪裁 指南 


4. 1 选择 试验 方法 
4.1.1 概述 
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分 析 有 关 技 术 文 件 的 要 求 ， 应 用 装备 (产品 ) 订购 过 程 中 实施 GJB 4239 得 出 的 结果 ， 确 定 装备 寿命 
期 内 淋 两 环境 出 现 的 阶段 ， 根 据 下 列 环 境 效应 确定 是 否 需要 进行 本 试验 。 当 确定 需要 进行 本 试验 ， 且 本 
试验 与 其 他 环境 试验 使 用 同一 试 件 时 ， 还 需 确定 本 试验 与 其 他 试验 的 先后 顺序 。 
4.1.2 环境 效应 
4.1.2.1 大 气 
大 气 中 环境 影响 如 下 : 
a) 干扰 或 破坏 无 线 电 通讯 ; 
b) ”限制 雷达 的 有 效 性 ; 
c) “由 于 能 见 度 降低 使 飞机 操作 受到 限制 和 使 翼 面 升力 降低 (只 在 暴雨 期 间 ) ， 
d) ”损坏 飞行 中 的 飞机 ; 
e) “影响 打炮 和 导弹 发 射 ; 
人 ”降低 光学 监测 效果 ， 甚 至 无 法 进行 光学 监测 ; 
g) 降低 户外 工作 效率 ; 
hb) 引起 引信 误 动 作 ; 
i 降低 光学 装置 的 能 见 度 。 
.2.2 两 扑 击 
淋 雨 碰撞 冲 刨 装 备 表 面 。 
.2.3 积 雨 /渗透 
积 十 /渗透 雨水 对 装备 所 产生 的 影响 包括 : 
a) “造成 某 些 材料 的 强度 降低 / 泡 胀 ; 
b) “锈蚀 可 能 性 增 大 ， 腐 蚀 甚 至 零 菌 生长 ; 
c) “增加 装备 重量 ; 
d) ”使 电气 和 电子 设备 不 能 工作 或 不 安全 ; 
e) ”电气 设备 失效 ; 
人 ”装备 内 部 结 冰 可 能 会 由 于 元 器 件 脱 胀 或 破裂 造成 缓慢 性 退化 和 功能 失效 ，; 
g) 改变 热 交 换 ; 
h) “推进 剂 燃 烧 减 慢 。 
4.1.3 选择 试验 顺序 
4. 1. 3. 1 一 般 要 求 
见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.6。 
.3.2 特殊 要 求 
一 般 情况 下 ， 根 据 本 试验 特殊 要 求 ， 可 在 任何 阶段 进行 。 但 若 在 力学 环境 试验 后 进行 ， 在 确定 机 壳 
结构 完整 性 方面 ， 其 在 效 性 最 好 。 
4.2 选择 试验 程序 
4.2.1 概述 . 
本 试验 包含 三 个 试验 程序 : 程序 [一 一 降 坪 和 吹 坪 、 程 序 {[ 一 一 强化 和 程序 1[1 一 一 滴水 。 进 行 本 试验 
前 ， 应 根据 有 关 文 件 的 要 求 ， 确 定 试验 程序 或 试验 程序 组 合 。 
4.2.2 选择 试验 程序 考虑 的 因素 
选择 程序 时 ， 应 选择 能 代表 预期 最 严酷 的 暴露 程序 ， 同 时 还 要 考虑 : 
al “装备 的 技术 状态 ; 
b) 装备 的 后 勤 保障 和 工作 要 求 ( 旦 的 ) ; 
c) 装备 的 工作 县 的 以 及 用 于 检查 其 是 否 已 满足 要 求 的 数据 ; 
d) 自然 暴露 环境 ; 
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e) ”程序 顺序 。 
4.2.3 各 程序 的 差别 
4.2.3.1 程序 I 一 -降雨 和 歇 雨 

程序 I 适 用 于 户外 没有 防 降雨 和 欧 两 措施 的 装备 。 华 随 的 风速 能 从 几乎 无 风 变 到 极 高 的 风速 。 对 由 
于 装 氨 尺寸 原因 ， 利 用 本 程序 不 能 充分 进行 试验 的 装备 ， 应 考虑 采用 程序 II。 
4.2.3.2 程序 下 一 一 强化 

对 大 型 ( 指 试 件 尺寸 ) 装 备 进行 试验 ,不 能 使 用 降雨 和 吹 雨 装置 时 ， 考 虑 采用 程序 革 。 该 程序 不 模拟 
自然 降雨 ， 但 可 使 装备 防水 性 的 可 信 度 提高 。 
4.2.3.3 ”程序 ID 一 一 滴水 

程序 10 适用 于 通常 能 防 两 ， 但 可 能 暴露 于 由 于 冷凝 或 上 表面 泄漏 而 产生 滴水 的 装备 。 滴 水 试验 有 
两 个 变量 ; 

a) ”装备 过 到 滴水 (一 般 是 冷凝 水 ) ; 

b) “装备 暴露 于 严重 冷凝 或 者 上 表面 泄漏 。 
4.3 确定 试验 条 件 
4.3.1 概述 

选 定 本 试验 和 相应 程序 后 , 还 应 根据 有 关 文 件 的 规定 和 为 该 程序 提供 的 信息 , 选 定 该 程序 所 用 的 试 
验 条 件 和 试验 技术 ， 并 确定 装备 在 淋 两 环境 中 或 经 淋 雨 贮存 后 应 完成 的 功能 。 应 确定 降 十 强度、 两 滴 尺 
寸 、 风速 、 试 件 暴露 面 、 水 压 、 预 热 温 度 、 试 验 持续 时 间 等 试验 参数 和 试 件 的 技术 状态 ， 确 定时 应 考虑 
4.3.2~4.3.9 的 内 容 。 
4. 3.2 降雨 强度 

程序 1 中 使 用 的 降雨 强度 可 以 根据 预期 使 用 场所 和 持续 时 间 加 以 剪裁 ,推荐 1.7mm/min 的 降雨 强度 。 
4.3.3 雨滴 尺寸 

程序 1 和 程序 II， 采用 雨滴 直径 为 0.5mm~4.5mm 范围 之 间 。 程 序 贡 采 用 分 撒 管 ( 见 图 1) ， 分 撒 管 
外 加 套 聚 乙烯 套 管 将 小 雨滴 增 大 到 最 大 限度 。 
4.3.4 风速 

在 暴雨 期 间 ， 道 常 件 有 18m/s 的 风速 。 除 另 有 规定 或 已 规定 了 稳 态 条 件 外 ， 推 荐 此 风速 。 试 验 装置 
限制 不 能 使 用 该 风速 情况 下 ， 可 采用 程序 II。 
4.3.5 试 件 暴 露面 

风 吹 雨 对 重 直 表面 的 影响 道 常 比 对 水 平 表面 的 影响 更 大 , 而 对 垂直 或 接近 垂直 方向 的 十 而 言 ， 其 影 
响 则 正好 相反 。 应 使 能 落 到 或 吹 到 雨 的 所 有 表面 都 暴露 于 试验 条 件 下 ， 试 验 时 试 件 应 转动 ， 使 所 有 易 受 
损 表 面 均 暴露 于 试验 条 件 下 。 
4.3.6 水 压 

穆 序 开 取 次 于 水 的 压力 ， 可 按 技术 文件 规定 适当 改变 压力 ， 但 最 小 喷嘴 压力 为 276kPa。 
4. 3. 7 预 热 温度 

试 件 与 雨水 之 间 的 温差 能 影响 淋 雨 试验 的 结果 , 对 密封 的 试 件 , 在 每 个 暴露 周期 开始 时 应 使 试 件 温 
度 加 热 到 高 于 水 温 10'C， 使 试 件 内 部 产生 负 压 ， 可 更 好 的 检验 试 件 的 水 密 性 。 
4. 3.8 试验 持续 时 间 

根据 使 用 寿命 决定 试 件 暴露 持续 时 间 , 但 不 少 于 各 项 试验 程序 规定 的 持续 时 间 。 对 于 由 吸 潮 材 料 制 
成 的 试 件 ， 持 续 时 间 可 以 延长 ， 以 反映 真实 的 寿命 期 试验 ， 而 对 于 这 种 试 件 的 滴水 试验 ， 雨滴 速率 也 要 
适当 地 减 小 。 对 特定 装备, 水 的 渗透 和 因此 导致 的 性 能 退化 主要 是 由 于 时 间 (暴露 的 时 间 长 短 ) 而 非 水 的 
体积 或 者 下 雨 / 滴 水 的 速度 。 
4.3.9 试 件 的 技术 状态 

试 件 在 淋 十 试验 中 的 技术 状态 和 放置 方法 是 确定 环境 对 试 件 影响 的 一 个 重要 因素 。 除 另 有 规定 外 ， 
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试 件 应 按 其 预期 的 贮存 、 运 输 或 使 用 状态 来 放置 。 除 设计 规范 有 要 求 外 ， 不 应 使 用 任何 密封 垫 阐 、 密 封 
胶带 、 缝 除 嵌 塞 等 ， 同 时 也 不 应 使 用 表面 有 污染 油脂 或 油 灰 的 试 件 。 至 少 要 考虑 下 列 技术 状态 ; 

a) ”在 运输 /贮存 容器 内 或 运输 箱 内 ; 

b) 有 保护 或 无 保护 状态 ; 

c) 工作 技术 状态 ; 

d) ”为 特殊 用 途 改装 后 的 状态 。 


5.1 试验 前 需要 的 信息 
一 般 信息 见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.8， 特 殊 信息 如 下 ; 
a) “降雨 强度 ; 





b) “暴露 表面 ; 

c) ”持续 时 间 ; 

d) ” 试 件 预 热 温度 ; 

e) 水温; 

全 ”水 压 ; 

g) ”风速 。 
5.2 试验 中 需要 的 信息 

见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.11。 
5.3 试验 后 需要 的 信息 


一 般 信息 见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.14， 特 殊 信息 如 下 : 

a) ”经受 降雨 的 试 件 表面 ; 

b) 每 个 面 的 暴露 持续 时 间 ; 

c) “水 渗透 情况 检查 的 结果 (水 渗透 量 及 进入 部 位 ) ; 

d) 工作 检查 的 结果 ; 

e) “每 次 性 能 检查 的 时 间 。 
6 试验 要 求 
6.1 试验 设备 
6.1.1 程序 I 
6. 1.1.1 使 用 能 以 本 部 分 规定 的 速率 产生 降雨 的 淋 琴 设备。 当 雨 水 分 配器 产生 降雨 时 ， 该 装置 产生 十 
滴 直 径 范围 在 0.5mm~4.5mm 之 间 。 当 伴 有 规定 风速 的 风 时 ， 应 确保 该 降雨 喷 散 到 整个 试 件 上 ， 可 在 
雨水 中 加 入 荧光 素 一 类 的 水 溶性 染料 ， 以 帮助 定位 和 分 析 水 渗 漏 。 对 稳 态 璀 既 可 采用 喷嘴 也 可 采用 图 1 
所 示 的 装置 (去 掉 聚 乙烯 管 ) ， 水 分 配器 位 置 要 足够 高 ， 采 用 的 滴水 高 度 应 确保 水 滴 的 最 终 速 度 均 
为 9m/s。 
6.1.1.2 根据 试 件 来 布置 风 源 位 置 ， 以 使 丽水 具有 水 平方 向 到 45" 的 变化 ， 并 均匀 地 扑 打 在 试 件 一 侧 
面 。 水 平 风 速 应 不 小 于 18m/s， 在 试 件 放 入 试验 装置 前 于 试 件 处 测量 。 
6. 1.2 程序 开 

所 有 喷嘴 应 产生 水 压 约 为 276kPa、 两 滴 尺 寸 在 0.5mm~4.5mm 范围 内 的 方 格 喷 淋 网 阵 或 其 他 形式 
的 交错 水 网 阵 ， 以 达到 最 大 的 表面 覆盖 。 在 每 0.56m? 接受 淋 璀 的 表面 范围 内 ， 且 在 距 试 件 表面 48mm 
处 至 少 有 一 个 喷嘴 。 必 要 时 可 调整 此 距离 以 达到 喷 淋 网 的 交 营 。 雨 水 中 可 加 入 荧光 素 一 类 的 水 溶性 染料 ， 
以 帮助 定位 和 分 析 任 何 水 渗 漏 ， 按 图 2 定位 喷嘴 。 
6. 1.3 程序 JI 
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使 用 的 试验 装置 应 能 提供 大 于 280L/m2mh 的 滴水 量 ， 水 从 分 配器 中 滴 出 ， 但 不 能 聚 成 水 流 。 分 配器 


上 有 以 20mm 一 25.4mm 间隔 点 阵 分 布 的 滴水 孔 。 分 配器 按 图 1 和 图 3 所 示 进 行 结构 设计 ， 推 荐 用 图 1， 
主要 是 由 于 它 的 构造 和 维护 简单 ， 成 本 较 低 且 试验 重 现 性 好 。 聚 乙烯 套 管 可 任 选 ， 采 用 的 滴水 高 度 应 确 


口 


6.2 








保水 滴 的 最 终 速度 约 为 9m/s。 同 时 采用 的 水 分 配器 应 有 足够 大 的 面 ， 以 履 盖 试 件 的 整个 上 表面 。 两 水 
可 加 入 荧光 素 一 类 的 水 溶性 燃料 ， 以 帮助 定位 和 分 析 水 渗 漏 。 









控制 吹 雨 并 校准 
以 保证 滴 雨 速率 
(140Lmzmh 或 280L/m2/h) 


mem i i 
oo 
BE WN 
pd 天 









套 在 管 尾 的 聚 乙烯 
或 者 类 似 软 答 ， 以 
尺寸 单位 : mm 增加 水 滴 尺 寸 
所 述 装置 的 可 变 
500 滴 南 速率 
400 
全 
上 300 |” 滴 商 均匀 速率 : 
党 200 土 10% 
100 
0 100 200 300 400 500 
滴 页 速率 (mmyh) 
图 1 稳 态 淋 雨 或 滴水 试验 的 简易 装置 
试验 控制 
试验 控制 包括 : 





a) ”对 程序 1 和 程序 ， 每 次 试验 前 均 应 检查 降雨 强度 及 喷嘴 喷 筋 散布 面 和 喷 水 压力 ; 

b) ”对 程序 I， 每 次 试验 前 要 检查 风速 ; 

c) “对 程序 I 和 程序 I， 每 次 试验 前 检查 喷嘴 喷 淋 方式 和 压力 ; 

d) ”对 程序 II， 每 次 试验 前 后 检查 滴水 量 ， 以 保证 试验 中 的 允 差 符合 要 求 ， 保 证 水 从 分 配器 中 流 
5 
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出 的 水 滴 是 间断 的 ; 

e) 除 另 有 规定 外 ， 淋 雨 试验 所 用 水 可 以 是 当地 水 流 的 水 。 
6.3 试验 中 断 
6. 3.1 一 般 要 求 

见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.12。 
6. 3.2 特殊 要 求 

淋 雨 试验 中 断 不 太 可 能 产生 任何 有 害 影响 。 道 常 试验 可 从 中 断 点 继续 进行 。 
6.4 试 件 的 安装 与 调试 

见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.9。 
7 试验 过 程 
7.1 试验 准备 
7.1.1 试验 前 准备 

试验 开始 前 ， 根 据 有 关 文 件 确定 程序 变量 、 试 件 的 技术 状态 /方向 、 循 环 次 数 、 持 续 时 间 、 贮 存 或 
工作 的 参数 量 值 、 降 十 强度 和 风速 等 。 
7.1.2 初始 检测 

试验 前 所 有 试 件 均 应 在 标准 大 气 条 件 下 进行 检测 ， 以 取得 基线 数据 。 检 测 按 以 下 步骤 进行 ， 

a)j 按 GJB 150.1A 一 2009 的 要 求 准备 试 件 ， 只 要 有 可 能 ， 在 试验 箱 ( 室 ) 中 将 试 件 稳定 在 标准 大 气 
条 件 下 ; 

b) ”进行 全 面 的 试验 前 检查 ， 并 记录 结果 ; 

c) ” 按 初 始 检查 规定 进行 运行 性 能 检查 ， 并 记录 结果 。 

7.2 试验 程序 
7.2.1 程序 I 一 降雨 和 了 吹 雨 

程序 I 的 步 又 如 下 : 

a) ”如 水 和 试 件 间 的 温差 小 于 10C， 可 加 热 试 件 使 之 高 于 雨水 温度 ， 或 降低 水 温 。 每 个 暴露 试验 
周期 开始 时 ， 使 试 件 的 温度 稳定 在 高 于 水 温 10'C 土 2C 的 温度 上 。 试 验 开始 前 ， 将 试 件 恢复 到 
正常 工作 状态 。 

b) “ 当 试 件 在 试验 装置 内 并 处 在 其 正常 工作 状态 时 ， 按 技术 文件 的 规定 调节 降雨 强度 。 

c) ” 按 技 术 文 件 规定 的 风速 开始 通风 并 保持 至 少 30min。 

d) ”车 试验 期 间 要 求 进行 检查 ， 可 在 30min 淋 雨 的 最 后 10min 内 进行 。 

e) ”转动 试 件 , 使 其 在 试验 周期 内 可 能 会 暴露 在 吹 雨 中 的 任何 其 他 表面 , 都 能 暴露 在 降雨 和 吹 雨 中 。 

他 ”重复 a) ~e) 直到 试 件 所 有 表面 均 已 经 受 试验 。 

外 ”如 有 可 能 ,在 试验 箱 内 进行 试 件 外 观 质量 检查 ， 和 否则 将 试 件 从 试验 箱 中 取出 进行 外 观 检 查 。 若 
水 已 渗入 试 件 内 部 ， 试 件 工作 前 必须 做 出 判断 。 为 防止 安全 事故 ， 有 必要 排 空 试 件 内 部 的 渗 
水 ， 并 测量 排出 的 水 量 。 

h) ”测量 并 记录 试 件 防护 区 内 发 现 的 游离 水 。 

i) ”如 有 要 求 ， 使 试 件 工 作 ， 以 判断 是 否 符合 技术 文件 的 要 求 ， 并 记录 结果 。 

7.2.2 程序 了 一 一 强化 

程序 开 的 步骤 如 下 : 

a) ”将 试 件 按 正 常 工作 状态 放 入 试验 箱 中 ， 关 闭 所 有 门 、 窗 、 入 只 、 通 风 孔 等 。 

b) ” 按 技术 文件 的 要 求 或 图 2 中 的 规定 定位 喷嘴 。 

c) ”用 水 喷 淋 试 件 的 所 有 暴露 表面 ， 每 面 至 少 40min。 

d) ”每 个 40min 的 喷 淋 周期 后 ， 检 查 试 件 内 部 是 否 有 游离 水 的 迹象 。 估 计 进 水 景 和 可 能 的 进 水 点 ， 








e) 
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并 记录 。 
按 技术 文件 的 规定 对 试 件 进行 工作 检查 ， 并 记录 检查 结果 。 
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> 已 
喷嘴 (典型 的 ) 


* 为 得 到 于 普 的 喷 淋 必要 时 调节 


注 : 尺寸 单位 为 cm， 确保 喷嘴 应 重 直 于 表面 具 位 于 被 喷 淋 每 个 表面 ( 易 受 损 部 位 ) .上 。 


图 2 程序 开 强 化 试验 典型 喷嘴 装置 


7.2.3 ”程序 I0 一 一 滴水 
程序 [II 的 步骤 如 下 : 


a) 


b) 


c) 
d) 
e) 
人 


将 试 件 按 正 常 工作 状态 放 入 试验 箱 内 ， 并 接 好 所 有 的 连接 件 和 装配 件 ， 确 保 试 件 和 水 的 温度 不 
小 于 10C， 必 要 时 可 升 高 试 件 温度 也 可 降低 水 温 ， 以 达到 4.3.7 规定 的 温差 。 

使 试 件 工作 ， 并 使 其 以 均匀 速率 承受 规定 高 度 不 小 于 lm 的 降雨 15min。 该 高 度 是 从 试 件 的 正 
面 上 部 测 基 的 ， 或 其 他 规定 位 置 测量 的 ( 见 多 1 或 图 2) 。 试 验 期 间 所 有 试验 装置 应 能 保证 试 件 
所 有 上 表面 间 时 受到 水 滴 的 作用 。 带 有 玻璃 单 仪表 的 试 件 应 倾斜 45" 角 ， 刻 度 朝 上 。 

15min 暴露 结束 后 ， 从 试验 箱 中 取出 试 件 , 并 撮 下 足够 的 面板 或 闵 板 , 以便 检查 内 部 渗水 情况 。 
目 视 检查 试 件 的 渗水 迹象 。 

对 试 件 内 的 任何 游离 水 进行 测量 ， 并 记录 结果 。 

按 技术 文件 中 的 规定 对 试 件 进行 工作 检查 ， 并 记录 结 采 。 


8 结果 分 析 


8.1 概述 
除 GJB 150.1A 一 2009 中 3.17 提供 的 指南 外 ，8.2 和 8.3 中 的 信息 也 有 助 于 评价 试验 结果 。 凡 试 件 不 


满足 产品 规范 要 求 的 数据 都 可 用 于 本 试验 的 分 析 。 
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用 4.8mm 的 中 碳 钢 锥 杆 ， 其 端 部 
半径 为 5mm， 在 0.8mm 的 黄 TN 
铜 盘 上 压 出 1.5mm 的 深 坑 0 








25mm (典型 的 ) 


在 0.8mm 的 黄 钢 益 上 
外 出 直径 为 0.33mm 
的 通 孔 


视图 A 一 A 


图 3 程序 HI 滴水 试验 水 分 配器 
8.2 试验 后 试 件 工作 时 可 能 出 现 的 问题 
试验 后 试 件 工 作 时 可 能 在 以 下 几 个 方面 出 现 问题 : 
a) “ 因 试 件 暴露 在 降雨 条 件 下 ， 而 允许 性 能 特性 有 所 降低 ; 
b) ”为 特殊 用 途 改 装 后 的 试 件 在 试验 程序 中 应 配备 专用 工具 ， 以 满足 试验 要 求 ; 
c) ”试验 时 要 注意 各 种 安全 规定 。 
8.3 水 的 渗透 
有 些 试 件 较 特殊 不 能 暴露 在 水 中 试验 ， 可 考虑 下 列 任何 一 种 方式 米 考核 : 
a) ”无 条 件 失 效 ， 淋 两 试验 后 ， 出 现 水 渗入 试 件 这 体内 的 任何 迹象 。 
b) ”可 允许 的 渗水 ， 每 28000cm’ 试 件 这 体内 的 渗水 景 不 应 多 于 4cm*， 但 要 满足 下 列 条 件 : 
1) 渗入 的 水 对 试 件 正 常 工作 无 直接 的 不 良 影响 ; 
2) ” 试 件 在 其 工作 技术 状态 (运输 和 贮存 箱 打 开 或 拆除 ) 时 ， 能 顺利 通过 GJB 150.9A 一 2009 中 
的 湿热 试验 程序 。 





